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Otis Escalator Parts - Comb Plates 
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JIEFENG E&E CO., LTD 

Otis Escalator Parts - Comb Plates- Aluminum Die Cast 


JF code 

OEM# 

Length(mm) 

Height(mm) 

Hole Distance 

Number of Teeth 

Side 

OTCP2044 

GAA453BM1 

203.2 

139 

101.7 

24 

Middle 

OTCP2046 

GAA453BM5 

206.4 

139 

101.7 

24 

Left 

OTCP2047 

GAA453BM6 

197.99 

139 

101.7 

23 

Right 

OTCP2048 

GAA453BM3 

206.4 

139 

101.7 

24 

Left 

OTCP2049 

GAA453BM7 

197.99 

139 

101.7 

23 

Right 

OTCP2050 

G0453D1 

203.2 

139 

101.7 

24 

Middle 

OTCP2051 

G0453D2 

194.7 

139 

102 

23 

Middle 

OTCP2053 

G0453D6 

197.99 

139 


23 

Right 

OTCP2054 

G0453D3 

206.4 

140.1 

101.7 

24 

Left 

OTCP2055 

G0453D7 

197.99 

139 

101.7 

23 

Right 

OTCP2056 

GAA453BV1 

203.2 

150 

101 

24 

Middle 

OTCP2057 

GAA453BV5 

206.4 

151 

101.7 

24 

Left 

OTCP2058 

GAA453BV6 

197.99 

151 

101.7 

23 

Right 

OTCP2059 

GAA453BV3 

206.4 

151 

102 

24 

Left 

OTCP2060 

GAA453BV7 

197.99 

151 

101 

23 

Right 
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OTCP2049 
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OTCP2055 
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JIEFENG E&E CO.. LTD 


JF code 

OEM# 

Length(mm) 

Height(mm) 

Hole Distance 

Number of Teeth 

Side 

OTCP2062 

G0453D4 

203.2 

139 

101.7 

24 

Right 

OTCP2066 

FX453Y1 

152.4 

108 

102 

18 

/ 

OTCP2067 

FX453Y4 

146 

108 

102 

17 

/ 

OTCP2068 

FX453Y5 

136.5 

108 

102 

16 

/ 

OTCP2069 

FX453Y6 

143 

108 

102 

17 

/ 

OTCP2070 

FX453Y9 

127 

108 

102 

15 

/ 

OTCP2071 

GOA453A1 

152.4 

139.7 

/ 

18 

/ 

OTCP2072 

GOA453A4 

146 

139.7 

/ 

17 

/ 

OTCP2073 

GOA453A5 

136.5 

139.7 

/ 

16 

/ 

OTCP2074 

GOA453A6 

142.88 

139.7 

/ 

17 

/ 

OTCP2075 

GOA453A9 

127 

139.7 

/ 

15 

/ 

OTCP2081 

GAA453CH1 

/ 

/ 

/ 

/ 

Middle 

OTCP2082 

GAA453CV1 

/ 

/ 

/ 

/ 

Left 

OTCP2083 

GAA453CV2 

/ 

/ 

/ 

/ 

Right 




riUlyyyvvvvVvJi' 



OTCP2066 



f rrmw irrnrr 


OTCP2067 



OTCP2068 



I MM D M 



OTCP2070 




OTCP2072 
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JIEFENG E&E CO.. LTD 


JF code 

OEM# 

Length(mm) 

Height(mm) 

Hole Distance 

Number of Teeth 

Side 

XOCP2079 

XAA453J1 

193.5 

145.3 

142.8 

23 

Middle 

XOCP2080 

XAA453J3 

214.2 

145.3 

142.8 

25 

Left 

XOCP2081 

XAA453J2 

214.2 

145.3 

142.8 

25 

Right 

XOCP2085 

XAA453BJ1 

203.2 

139.2 

/ 

24 

Middle 

XOCP2086 

XAA453BJ2 

197.99 

132.64 

/ 

23 

Right 

XOCP2087 

XAA453BJ3 

206.39 

132.64 

/ 

24 

Left 



Length 






hole distano 
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vJ 
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Teeth 


Xizi Otis Elevator Co. Ltd is a subsidiary of Otis Elevator (China) Investment Co. Ltd., which is a part of 
UTC Building & Industrial Systems, a unit of United Technologies Corp. (NYSE: UTX). 
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N -^- / JIEFENG E&E CO., LTD 

Otis Escalator Parts - Comb Plates- Aluminum Die Cast Yellow Finished 


JF code 

OEM# 

Length(mm) 

Height(mm) 

Hole 

Distance 

Number 

Teeth 

of 

Side 

OTCP2044Y 

GAA453BM13 

203.2 

139.2 

101.7 

24 


Middle 

OTCP2046Y 

GAA453BM14 

206.4 

139.2 

101.7 

24 


Left 

OTCP2047Y 

GAA453BM15 

197.99 

139.2 

101.7 

23 


Right 

OTCP2049Y 

GAA453BM17 

197.99 

139.2 

101.7 

23 


Right 

OTCP2050Y 

G0453DY1 

203.2 

139 

101.7 

24 


Middle 

OTCP2051Y 

G0453DY2 

194.7 

139 

101.7 

23 


Middle 

OTCP2052Y 

G0453DY5 

206.4 

139 

102 

24 


Left 

OTCP2053Y 

G0453DY6 

197.99 

139 

102 

23 


Right 

OTCP2057Y 

GAA453BV5 

206.4 

151 

101.7 

24 


Left 

OTCP2058Y 

GAA453BV6 

197.99 

151 

101.7 

23 


Right 

OTCP2061 

GAA453BV51 

203.2 

/ 

/ 

24 


Middle 

OTCP2064 

GAA453BV5 

206.4 

/ 

/ 

24 


Left 

OTCP2065 

GAA453BV57 

197.99 

/ 

/ 

23 


Right 

OTCP2066Y 

FX453Y1Y 

152.4 

108 

102 

18 


/ 

OTCP2067Y 

POA453Y4 

146.14 

108 

102 

17 


/ 

OTCP2068Y 

FX453Y5Y 

136.5 

108 

102 

16 


/ 

OTCP2069Y 

FX453Y6Y 

142.9 

108 

102 

17 


/ 

OTCP2070Y 

FX453Y9Y 

127 

108 

102 

15 


/ 
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JIEFENG E&E CO., LTD 


Otis Escalator Parts -Injection Molded Plastic Yellow 


JF code 

OEM# 

Length(mm) 

Height(mm) 

Hole 

Distance 

Number 

Teeth 

of 

Side 

002230Y 

453Z1Y 

/ 

155.5 

101.6 

18 


/ 

002231Y 

453Z2Y 

/ 

155.5 

101.6 

18 


/ 

002232Y 

453Z3Y 

/ 

144.46 

/ 

17 


/ 

002234Y 

453Z5Y 

/ 

136.5 

/ 

16 


/ 

002235Y 

453Z6Y 

/ 

136.5 

/ 

17 


/ 

002236Y 

453Z7Y 

/ 

141.2 

/ 

16 


/ 

002237Y 

453Z8Y 

/ 

147.6 

/ 

17 


/ 

002238Y 

453Z9Y 

/ 

127 

/ 

15 


/ 

002239Y 

453Z10Y 

/ 

152.4 

/ 

18 


/ 

002240Y 

453Z11Y 

/ 

146 

/ 

17 


/ 

002241Y 

453Z12Y 

/ 

155.5 

/ 

18 


/ 

002242Y 

453Z13Y 

/ 

149.2 

/ 

17 


/ 



Length 





a 






hole distance 



o 


OTIS 


jp) YELLOW 

PLASTIC 
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Escalatorparts.cn 



002238Y 


MWWWWi 
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JIEFENG E&E CO., LTD _ 

Otis Escalator Parts - Injection Molded Plastic Black 


JF code 

OEM# 

Length(mm) 

Height(mm) 

Hole Distance 

Number of Teeth 

Side 

002230 

453Z1 

/ 

152.4 

/ 

18 

/ 

002231 

453Z2 

/ 

138.1 

/ 

16 

/ 

002232 

453Z3 

/ 

144.4 

/ 

17 

/ 

002233 

453Z4 

/ 

146 

/ 

17 

/ 

002234 

453Z5 

/ 

136.5 

/ 

16 

/ 

002235 

453Z6 

/ 

144 

/ 

17 

/ 

002236 

453Z7 

/ 

141.2 

/ 

16 

/ 

002237 

453Z8 

/ 

147.6 

/ 

17 

/ 

002238 

453Z9 

/ 

127 

/ 

15 

/ 

002239 

453Z10 

/ 

152.4 

/ 

18 

/ 

002240 

453Z11 

/ 

146 

/ 

17 

/ 

002241 

453Z12 

/ 

155.5 

/ 

18 

/ 

002242 

453Z13 

/ 

149.2 

/ 

17 

/ 
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JIEFENG E&E CO., LTD 



Jiefeng E&E Co.,Ltd. 

Professional Escalator&Elevator Parts Supplier 

Add:No.l24 HongJiaHui Plaza Wuxing Road, Jiangyin City,China 214400 
Tel:+86-510-86100268 Fax:+86-510-68930030 

URLl:www.escalatorparts.cn URL2:www.elevator.hk 


Escalatorparts.cn 



